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CISZEWSKI 


odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, 
Medalem Zwycięstwa i Wolności i Odznaką Grunwaldzką 


przeżywszy lat 56, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 28 marca 1963 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 

dnia 2 kwietnia br. o godz. 11 w kościele na cmentarzu rakowickim, 

po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


żona, córka, syn i rodzina. 
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